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Treść: 
Poz. Str. 
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Poz. 91 
Rozporządzenie Nr 38/92 
WOJEWODY RZESZOWSKIEGO 
z dnia 12 sierpnia 1992 r. 


w sprawie zwalczania myksomatozy królików na terenie miasta Rzeszowa 
oraz na terenach miejscowości: Zwięczyca z gminy Boguchwała, Przybyszówka z gminy Świlcza, Załęże z gminy Krasne. 


Na podstawie art. 25, 26 oraz 98 rozporządzenia Prezydenta $1 
Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. w sprawie zwalcza- za okręg zagrożony myksomatozą królików uznaję tereny: 
nia zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77 poz. 673 1) miasta Rzeszowa 
z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu myksomatozy 2) z gminy Boguchwała — Zwięczycy 
u królików na terenie miejscowości Rzeszowa, Zwięczyca, Przy- 3) z gminy Świlcza — Przybyszówki 
byszówka i Załęże 4) z gminy Krasne — Załęża 


zarządzam co następuje: 
$2 j 
W okręgu zagrożonym myksomatozą królików nakazuję: 
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1) zabicie wszystkich królików chorych, podejrzanych o chorobę 
i zakażenie, 

2) nieszkodliwe usunięcie mięsa, skórek, wełny i innych pro- 
duktów pochodzących z królików chorych,. podejrzanych 
o chorobę i zarażenie. 


3) poddanie oczyszczeniu i dezynfekcji pomieszczeń służących do 
odchowu królików oraz sprzętu mającego styczność z królika- 
mi w sposób wskazany przez służbę wet., 


4) trzymanie w zamknięciu wszystkich królików, 


5) natychmiastowe zgłaszanie służbie wet. zachorowań królików 
z objawami wskazującymi na podejrzenie myksomatozy. 


$3 


W okręgu zagrożonym myksomatozą królików zakazuję: 


1) przeprowadzanie obrotu królikami żywymi jak również wełną 
i skórkami królików bez nadzoru służby wet. 


NE” 
2) wpuszczanie osób postronnych do pomieszczeń z królikami za 
wyjątkiem pracowników administracji państwowej oraz służby 
wet. j 
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$4 
Wykonanie rozporządzenia powierzam Prezydentowi Miasta 
Rzeszowa, Wójtom gmin: Boguchwała, Świlcza, Krasne. oraz 


' Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Rzeszowie. 


; $5 AOR 
Za nieprzestrzeganie zawartych w rozporządzeniu nakazów 
i zakazów w stosunku do zobowiązanych nałożona zostanie ka- 
ra grzywny w wysokości 200 000 zł. 


$6 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez 
rozplakatowanie w formie obwieszczeń na terenie ww. miejsco- 
wości i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wo- 
jewództwa Rzeszowskiego. 


Wojewoda 
Kazimierz Ferenc 


Poz. 92 
Rozporządzenie Nr 39/92 
WOJEWODY RZESZOWSKIEGO 


z dnia 12 sierpnia 1992 r. 


w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 31/92 Wojewody 
Rzeszowskiego z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie zwalczania 
wścieklizny psów i kotów oraz zwierząt łownych i dzikich na 
terenie miejscowości Wyżne z gminy Czudec, Kolbuszowa Dol- 
na z gminy i miasta Kolbuszowa, Błażowa Dolna z gminy 
i miasta Błażowa, Bratkowice z gminy Świlcza oraz Nr 32/92 
Wojewody Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie 
zwalczania wścieklizny psów i kotów oraz zwierząt łownych 
i dzikich na terenie miejscowości Otałęż z gminy Czermin oraz 
Podleszany z gminy Mielec. 


Na podstawie art. 26 lit. o rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu za- 
raźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77 poz. 673 z później- 
szymi zmianami) — po wygaśnięciu wścieklizny 
w miejscowościach: Wyżne, Kolbuszowa Dolna, Błażowa Dol- 
na, Otałęż, Podleszany 


zarządzam co następuje: 


$1 
Uznać za wolne od wścieklizny tereny miejscowości z: 
1) gminy Czudec — Wyżne, Zaborów 
2) gminy Niebylec — Połomia 
3) gminy Lubenia — Lubenia 


4) gminy Świlcza — Bratkowice, Mrowla 
5) gminy Hyżne — Hyżne, Brzezówka 


6) gminy i miasta Kolbuszowa — Kolbuszowa Dolna, Świerczów, 
Zarąbki 


7) gminy i miasta Błażowa — Błażowa Dolna, Błażowa, Piątko- 
wa 


8) gminy Czermin — Otałęż, Wola Otałęska, Łysaków, Ziemp- 
niów, Breń Osuchowski, Szafranów 


9) gminy Mielec — Podleszany, Wola Mielecka, Książnica, 
Rydzów, Goleszów. 


$2 
Tracą moc rozporządzenia: Nr 31/92 Wojewody Rzeszskiego 
z dnia 5 czerwca 1992 r. i Nr 32/92 Wojewody Rzeszowskiego 
z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 
u zwierząt na terenach miejstowości wymienionych w $ 1. 


$3 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez 
rozplakatowanie w formie obwieszczeń na terenach miejsco- 
wości wymienionych w $ 1 i podlega opublikowaniu w Dzien- 
niku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego. 


Wojewoda 
Kazimierz Ferenc 


Poz. 93 
Rozporządzenie Nr 40/92 
WOJEWODY RZESZOWSKIEGO 
z dnia 12 sierpnia 1992 r. 


w sprawie zwalczania wścieklizny psów i kotów na terenie miejscowości Trzebownisko z gminy Trzebownisko. 
gminy 


Na podstawie art. 25, 26, 70, 71 oraz 98 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. w spra- 


wie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77, . 


poz. 673 z późniejszymi zmianami) — po stwierdzeniu wściek- 
lizny u kota na terenie miejscowości Trzebownisko 


zarządzam co następuje: 
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$1 
Za okręg zapowietrzony wścieklizną uznaję tereny miejsco- 
wości Trzebownisko z gminy Trzebownisko. 


$2 


Za okręg zagrożony wścieklizną uznaję tereny z: 
1) gminy Trzebownisko — Terliczka, Łąka, Nowa Wieś 
2) gminy Krasne — Załęże 


$3 
W okręgach zapowietrzonych i zagrożonych wścieklizną na- 
kazuję: sł 


1) przechowywanie zwłok zwierząt padłych lub zabitych z powo- 
du podejrzenia wścieklizny w miejscach odosobnionych z za- 
chowaniem koniecznych środków ostrożności do czasu 
zbadania przez urzędowego lekarza weterynarii, 


2) natychmiastowe zgłaszanie służbie zdrowia wypadków pogry- 
zienia i podrapania ludzi przez zwierzęta dzikie lub domowe, 


3) umieszczenia na drogach wiodących na tereny leśne w okrę- 
gach zapowietrzonych i zagrożonych wścieklizną tablic z napi- 
sem ostrzegawczym „,Wścieklizna — wstęp wzbroniony”, 

4) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu, 

5) likwidowanie wałęsających się psów i kotów, 

6) natychmiastowe zgłaszanie do indywidualnie lub zespołowo 


praktykujących lekarzy wet. wypadków pogryzienia zwierząt 
domowych przez zwierzęta dzikie. 


$4 
W okręgach zapowietrzonych i zagrożonych wścieklizną za- 
kazuję: 


1) przeprowadzania polowań, za wyjątkiem polowań sanitarnych 


2) otwierania zwłok i zdejmowania skór ze zwierząt padłych lub 
zabitych z powodu podejrzenia wścieklizny, 


3) wprowadzania psów na tereny leśne (wyjątek stanowią psy 
myśliwskie znajdujące się pod bezpośrednim nadzorem), 


4) wywożenie psów, kotów bez zezwolenia służby wet. 


$5 
Zalecam Dyrekcji Okręgowego Zarządu Lasów Państwo- 
wych i organom administracji samorządowej: 


1) podjęcie szczególnych środków ostrożności zapobiegających 
możliwości zarażenia się wścieklizną od zwierząt dzikich przez 
pracowników leśnych i ludność zamieszkałą lub przebywającą 
w obrębach leśnych, 


2) dokonywania odstrzałów sanitarnych lisów i innych zwierząt 
dzikich z objawami wścieklizny i opuszczających swoje ostoje. 


$6 
Wykonanie rozporządzenia powierzam Wójtom Gmin: Trze- 
bownisko, Krasne oraz Wojewódzkiemu Lekarzowi Weteryna- 
rii w Rzeszowie. 


$7 
Za nieprzestrzeganie zawartych w rozporządzeniu nakazów 
i zakazów w stosunku do zobowiązanych nałożona zostanie ka- 
ra grzywny. w wysokości 500 000 zł. 


$8 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez 
rozplakatowanie w formie obwieszczeń na terenie ww. Gmin 
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wo- 
jewództwa Rzeszowskiego. 


Wojewoda 
Kazimierz Ferenc 


Poz. 94 
Rozporządzenie Nr 41/92 
WOJEWODY RZESZOWSKIEGO 
z dnia 18 sierpnia 1992 r. 


w sprawie zwalczania wścieklizny psów i kotów na terenie miejscowości Czarna z gminy Czarna. 


Na podstawie art. 25, 26, 70, 71 oraz 98 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. w spra- 
wie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77, 
poz. 673 z późniejszymi zmianami) — po stwierdzeniu wściek- 
lizny u kota na terenie miejscowości Czarna 


zarządzam co następuje: 


gais: 
Za okręg zapowietrzony wścieklizną uznaję tereny miejsco- 
wości Czarna z gminy Czarna. 


$2 
Za okręg zagrożony wścieklizną uznaję tereny z: gminy Czar- 
na — Medynia Łańcucka, Dąbrówki, Zalesie. 


$3 
W okręgach zapowietrzonych i zagrożonych wścieklizną na- 
kazuję: 


1) przechowywanie zwłok zwierząt padłych lub zabitych z powo- 
du podejrzenia wścieklizny w miejscach odosobnionych z za- 


chowaniem koniecznych środków ostrożności do czasu zbada- 
nia przez urzędowego lekarza weterynarii, 


2) natychmiastowe zgłaszanie służbie zdrowia wypadków pogry- 
zienia i podrapania ludzi przez zwierzęta dzikie lub domowe, 


3) umieszczenie na drogach wiodących na tereny leśne w okrę- 
gach zapowietrzonych i zagrożonych wścieklizną tablic z napi- 
sem ostrzegawczym „,Wścieklizna — wstęp wzbroniony”, 

4) trzymanie psów na uwięzi a kotów w zamknięciu, 

5) likwidowanie wałęsających się psów i kotów, 

6) natychmiastowe zgłaszanie do indywidualnie lub zespołowo 


praktykujących lekarzy wet. wypadków pogryzienia zwierząt 
domowych przez zwierzęta dzikie. 


$4 
W okręgach zapowietrzonych i zagrożonych wścieklizną za- 
kazuję: 


1) przeprowadzania polowań za wyjątkiem polowań sanitarnych, 
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2) otwierania zwłok i zdejmowania skór ze zwierząt padłych lub 
zabitych z powodu podejrzenia wścieklizny, 


3) wprowadzania psów na tereny leśne (wyjątek stanowią psy 
myśliwskie znajdujące się pod bezpośrednim nadzorem), 


4) wywożenia psów i kotów bez zezwolenia służby wet. 


$5 
Zalecam Dyrekcji Okręgowego Zarządu Lasów Państwo- 
wych i organom administracji samorządowej: 


1) podjęcie szczególnych środków ostrożności zapobiegających 
możliwości zarażenia się wścieklizną od zwierząt dzikich przez 
pracowników leśnych i ludność zamieszkałą lub przebywającą 
w obrębach leśnych. 


2) dokonywanie odstrzałów sanitarnych lisów i innych zwierząt 
dzikich z objawami wścieklizny i opuszczających swoje ostoje. 


86 
Wykonanie rozporządzenia powierzam Wójtowi gminy Czar- 
na oraz Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Rzeszowie. 


$7 
Za nieprzestrzeganie zawartych w rozporządzeniu nakazów 
i zakazów w stosunku do zobowiązanych nałożona zostanie 
kara grzywny w wysokości 500 000 zł. 


$8 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez 
rozplakatowanie w formie obwieszczeń na terenie ww. Gminy 
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wo- 
jewództwa Rzeszowskiego. £ 


Wojewoda 
Kazimierz Ferenc 


Poz. 95 
Rozporządzenie Nr 42/92 
WOJEWODY RZESZOWSKIEGO 
z dnia 18 sierpnia 1992 r, 


w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 36/92 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 16.07.1992 r. w sprawie zwalczania 
wścieklizny psów i kotów na terenie miejscowości Zabratówka z gminy Chmielnik Rzeszowski. 


Na podstawie art. 26 lit. o rozporządzenia, Prezydenta Rze- 
"czypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźli- 
wych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77, poz. 673 
z późniejszymi zmianami) — po wygaśnięciu wścieklizny 
w miejscowości Zabratówka 


zarządzam co następuje: 


$1 


Uznać za wolne od wścieklizny tereny miejscowości z: 
1) gminy Chmielnik Rzeszowski — Błędowa Tyczyńska, Wola 
Rafałowska, Zabratówka 
2) gminy Łańcut — Handzlówka 
3) gminy Markowa — Husów, Tarnawka 


4) gminy Hyżne — Grzegorzówka 


$2 
Traci moc rozporządzenie Nr 36/92 Wojewody Rzeszowskie- 
go z dnia 16 lipca 1992 r. w sprawie zwalczania wścieklizny psów 
i kotów na terenach miejscowości wymienionych w $ 1. 


$3 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez 
rozplakatowanie w formie obwieszczeń na terenach miejsco- 
wości wymienionych w $ 1 i podlega opublikowaniu w Dzienni- 
ku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego. 


Wojewoda 
Kazimierz Ferenc 


Poz. 96 
Uchwała nr XV/66/92 
Rady Gminy w Lubeni 
z dnia 23 lipca 1992 r. 


w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodaro- 
wania przestrzennego gminy Lubenia, uchwalonego uchwałą Nr 
XIX/75/88 Gminnej Rady Narodowej w Lubeni z dnia 28 stycz- 
nia 1988 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Rzeszowskiego Nr 6/88, poz. 87 z dnia 15 kwietnia 1988 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, 
poz. 95 z późn. zm.) art. 7 ust. 5, art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 
Nr 11, poz. 79 z późn. zm.), art. 17 ust. 3, art. 18 i art. 32 ustawy 
z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
17, poz. 99 z 1989 r.) — Rada Gminy uchwala co następuje: 


$1 
Uchwala zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodaro- 
wania przestrzennego gminy Lubenia, przedstawioną na rysun- 
kach planu w skali 1:10 000 i 1:2000 i w tekście planu, 
stanowiących jej integralne części.* 


$2 
Zatwierdza program czasowego wykorzystania gruntów rol- 
nych, przeznaczonych w zmianie planu j.w. na cele nierolnicze 
do czasu ich faktycznego wyłączenia z produkcji rolnej.* 


$3 
Zatwierdza sposób rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszo- 
nych w czasie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubenia do 
publicznego wglądu.* 


84 
Wyraża zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 
budownictwa mieszkaniowego o łącznej powierzchni około 
84.00 ha (w tym w klasach II ok. 5,0 ha, kl. III ok. 50,0 ha, ki. 
IV ok. 28,80 ha, kl. V ok. 0.15 ha, kl. VI ok. 0,09 ha — 
w kompleksach poniżej 1 ha). 
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$5 
Uchyla dotychczasowe ustalenia miejscowego dst ogólne- 
go zagospodarowania przestrzennego gminy Lubenia -— 
w części objętej zmianą. 


$7 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia 


ogłoszenia w Dzienniku | A Województwa Rzeszow-- 
skiego. £ 


+ — załączników nie ogłasza się 


RE) 6 
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy. Przewodniczący 
Rady Gminy w Lubeni 
Wiesław Dąbrowski 
Poz. 97 
i Aneks 


z dnia 20 czerwca 1992 r. 


do Porozumienia z dnia 3 lutego 1992 r. zawartego pomiędzy 
Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Rzeszowie i Nadleśni- 
czym Nadleśnictwa Głogów Młp. w sprawie powierzenia niektó- 
rych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
nie stanowiacych własności Skarbu Państwa.” 


1. Zmianie ulegają: 


a) punkt 1. części V porozumienia, który otrzymuje brzmie- 
nie: 
„l. zawiera się na okres od 1 stycznia 1992 r. do 31 
grudnia 1992 r.” 


b) punkt 3 części III porozumienia, który otrzymuje brzmie- 
nie: 
„3. Kierownik Urzędu Rejonowego w Rzesżowie zapew- 
nia środki finansowe na zapłatę za wykonanie zadań 
powierzonych w wysokości 38.000.-:zł za jeden ha nad- 
zorowanego lasu, co daję kwotę 86 982.000 — na okres 
trwania niniejszego porozumienia oraz przekazuje usta- 
loną należność Nadleśniczemu Nadleśnictwa Głogów 


. Mip.w czterech równych ratach Sgt w terminie 
do końca każdego kwartału.” 


2. Aneks niniejszy sporządzono w 5 jednobrzmiących egzempla- 
rzach, który otrzymują: 
a) strony zawierające porozumienie po 1 egz. 
b) Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie — 2 egz. 
c) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie — 1 egz. 
3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszow- 
skiego. 


Nadleśniczy Kierownik 
Nadleśnictwa Głogów Młp. Urzędu Rejonowego 
Jerzy Chłopek w Rzeszowie 


Janusz Olech 


Poz. 98 
Aneks 
z dnia 20 czerwca 1992 r. 


do Porozumienia z dnia 3 lutego 1992 r. zawartego pomiędzy 
Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Rzeszowie i Nadleśni- 
czym Nadleśnictwa Kańczuga w sprawie powierzenia niektó- 
rych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
nie stanowiących własności Skarbu Państwa. 


1. Zmianie ulegają: 


a) punkt 1. części V porozumienia, który otrzymuje 
brzmienie: 
„l. zawiera się na okres od 1 stycznia 1992 r. do 31 
grudnia 1992 r.” 


b) punkt 3 części III porozumienia, który otrzymuje 
brzmienie: 
„3. Kierownik Urzędu Rejonowego w Rzeszowie za- 
pewnia środki finansowe na zapłatę za wykonanie zadań 
powierzonych w wysokości 38 000. - zł za jeden ha 
nadzorowanego lasu, co daje kwotę 18 772 000 — na 


okres trwania niniejszego porozumienia oraz przekażu- 


je ustaloną należność Nadleśniczemu Nadleśnictwa 


Kańczuga w czterech równych ratach kwartalnych 
w terminie do końca każdego kwartału”. 
2. Aneks niniejszy sporządzono w 5 jednobrzmiących egzempla- 
rzach, który otrzymują: 
a) strony zawierające porozumienie po 1 egz. 
b) Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie — 2 egz. 
c) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie — 1 egz. 
3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Rze- 
szowskiego. 


Nadleśniczy Kierownik 
Nadleśnictwa Kańczuga Urzędu Rejonowego 
Jan Jakubiec w Rzeszowie 


Janusz Olech 
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Poz. 99- 
Aneks 
z dnia 20 czerwca 1992 r. 


do Porozumienia z dnia 3 lutego 1992 r. zawartego pomiędzy 
Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Rzeszowie i Nadleśni- 
czym Nadleśnictwa Leżajsk w sprawie powierzenia niektórych 
spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa. 


1. Zmianie ulegają: 


a) punkt 1. części V porozumienia, który otrzymuje brzmie- 
nie: 
„l. zawiera się na okres od 1 stycznia 1992 r. do 31 
grudnia 1992 r.” 


b) punkt 3. części III porozumienia, który otrzymuje 
brzmienie: 
„3. Kierownik Urzędu Rejonowego w Rzeszowie zapew- 
nia środki finansowe na zapłatę za wykonanie zadań 
powierzonych w wysokości 38:000.-zł za jeden ha nad- 
zorowanego lasu, co daje kwotę.11 802 800 — na okres 
trwania niniejszego porozumienia oraz przekazuje usta- 


loną należność Nadleśniczemu Nadleśnictwa Leżajsk 
w czterech równych ratach kwartalnych w terminie do 
końca każdego kwartału.” 


2. Aneks niniejszy sporządzono w 5 jednobrzmiących egzempla- 
rzach, który otrzymują: 


a) strony zawierające porozumienie po 1 egz. 

b) Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie — 2 egz. 

c) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie — 1 egz. 

3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszow- 
skiego. 

Kierownik 
Urzędu Rejonowego 
w Rzeszowie 
Janusz Olech 


Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Leżajsk 
Tadeusz Pytko 


Poz.100 
Aneks 
z dnia 20 czerwca 1992 r. 


do Porozumienia z dnia 3 lutego 1992 r. zawartego pomiędzy 
Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Rzeszowie i Nadleśni- 
czym Nadleśnictwa Strzyżów w sprawie powierzenia niektórych 
spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa. 
1. Zmianie ulegają: 


a) punkt 1. części V porozumienia, który otrzymuje brzmie- 
nie: 
„l. zawiera się na okres od 1 stycznia 1992 r. do 31 
grudnia 1992 r.” 


b) punkt 3. części III porozumienia, który otrzymuje 
brzmienie: 
„3. Kierownik Urzędu Rejonowego w Rzeszowie zapew- 
nia środki finansowe na zapłatę za wykonanie zadań 
powierzonych w wysokości 38 000.-zł za jeden ha nad- 
zorowanego lasu, co daje kwotę 366 209 800 — na okres 
trwania niniejszego porozumienia oraz przekazuje usta- 
loną należność Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzyżów 


w czterech równych ratach kwartalnych w terminie do 
końca każdego kwartału. 

2. Aneks niniejszy sporządzono w 5 jednobrzmiących egzempla- 
rzach, który otrzymują: i 

a) strony zawierające porozumienie po 1 egz. 

b) Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie — 2 egz. 

c) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie — 1 egz. 

3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszow- 
skiego. 

Kierownik 

Urzędu Rejonowego 


w Rzeszowie 
Janusz Olech 


Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Strzyżów 
Kazimierz Szary 
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